LUDWIK MAXYMILIAN MALLY 


Nadzorca przy c. k. Straży skarbowej, 


przeżywszy lat 26, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, zmarł d. 4 Stycznia 1883 r. 


W smutku pozostałe siostry zapraszają Krewnych, Kolegów i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który 
się odbędzie w Sobotę dnia 6 Stycznia b. r. o godzinie 3 po południu, z domu pod L. 29 przy ulicy Szlak, 
wprost na cmentarz. 


Kraków dnia 4 Stycznia 1883 r. 


Druk W. Kornęckiego w Krakowie. 


